WŁADYSŁAW 


FIGIEL 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADZIO 
DZIENNIKARZ 


przeżywszy lat 72 po długiej i ciężkiej chorobie, 
zmarł dnia 18 grudnia 1986 roku. 


Wyprowadzenie Zmarłego z kościoła na cmentarzu 

Rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi we 

wtorek dnia 23 grudnia br. o godzinie 9.30, o czym 
zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, CÓRKI, ZIĘCIOWIE, WNUKI I RODZINA. 


Nabożeństwo zalobne 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 22 bm. 
o godzinie 8.30 w kościele parafialnym św. Mikołaja. 


